CHMIELEWSKI 


przeżywszy lat 59, zmarł dnia 4 sierpnia 1945 roku w Bolęcinie. 


Zwłoki zostaną przewiezione do Krakowa w sobote dnia 22 października b. r., po czym nastąpi złożenie do 
grobu tego samego dnia o godzinie 12 w południe od bramy cmentarza rakowickiego, na który-to smutny 


obrzęd zapraszają: 
żona, dzieci i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 24 b. m. o godzinie 8 rano w kościele na cmentarzu rakowickim. 


Zakład pogrzebowy ,„, CONCORDIA" 


JANA WOLNEGO 
Ureków, plac Sręrepański L, 2. — Telefon 555-67 


M-61889 Drukarnia Związkowa w Krakowie, IMikolajsa 13 
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